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TABLE 3 


Corrected OV 




% OV 



As Received 
Corrected 

For PG 

Lost During 
Equil & OV 

75°, 43% 
Corrected 

For PG 

Lost During 

OV 

% 

PG 



As 

Received 

81% RH 
75°F 

61% RH 
75°F 

43% RH 
75°F 

As 

Received 

After 
Equil s 

After 

ov_ 

Marlboro Box 

PHY/SAC 

12.86 

25.85 

14.92 

9.22 

11.89 

9.21 

1.16 

.31 

.19 

ATL/MIA 

12.88 

24.67 

14.89 

9.25 

12.02 

9.24 

1.18 

.49 

.32 

Marlboro Soft 

PHY/SAC 

12.48 

26,10 

15.14 

9.42 

11.56 

9.41 

1.15 

.34 

.23 

ATL/MIA 

12.49 

24.89 

14.65 

8.98 

11.61 

8.96 

1.31 

.42 

.25 

FRESH 

13.24 

26.14 

15.46 

9.63 

12.05 

9.61 

1.70 

.74 

.51 

Winston Soft 

PHY/SAC 

13.21 

24.90 

14.30 

8.30 

12.55 

8.79 

.78 

.22 

.12 

ATL/MIA 

12.89 

24.17 

14.31 

8.82 

12.31 

8.81 

.77 

.27 

.19 

FRESH 

13.49 

25.63 

14.95 

9.28 

12.84 

9.26 

.86 

.42 

.21 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ftpk0001 






